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APPLICATA 
SITÀ AGLI IMPIANTI 
IG DI RISALITA 


un viaggio a due 
rapido e allegro, 
con gli sci ai piedi 
comodamente 
appoggiati 


GPM VICENZA 


nascivera 
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Gli impianti equipaggiati di comando 
elettronico funzionano a: 

Madonna di Campiglio 

St. Jean D'Arves (FRANCIA) 

Alpe di Pampeago - Tesero 
Campitello Matese (CB) 

Malga Polsa - Brentonico 

Monte Tomba - Boscochiesanuova 
Tremalzo (TN) 

Passo Tonale 


In costruzione: 

Gruppo « Marilleva » Val di Sole (TN) 
S. Vigilio Marebbe (BZ) 

Pescasseroli (AQ) 


Passo Mendola (BZ) 
S. Anna Pelago - Abetone 
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 f. nascivera ‘38068 ROVERETO trento italy 
impianti a fune | tel. 24277. 24637 


